网 上 简介 - “水 安全 计划 资助 计划 


1. 目的 
令 ”行政 长 官 冷 《2019 年 施政 报告 》 宣 布 , 政府 推行 水 安全 计划 资助 计划 )， 
以 鼓励 业主 及 物业 管理 人 於 私人 楼 宇 实 施 建筑 物 水 安全 计划 ， 从 而 进一步 
保障 香港 楼 宇 的 食 水 安全 
















































































2， 参 加 资格 
令 ” 湖 加 资格 为 私人 住 用 或 综合 用 途 楼 宇 ( 包 括 以 公务 员 建 屋 合作 社 方式 持 有 
之 楼 宇 ) 






















































































令 ”以 2017/18 年 度 计算 的 楼 宇内 所 有 住 用 单位 的 平均 每 年 应 课 差 舶 租 值 不 超 
可 以 下 所 列 的 上 限 : 
国 市 区 《包括 沙田 、 葵 青 及 荃湾 区 ) - $162,000 元 
国 新春 区 《不 包括 沙田 、 蔡 青 及 荃湾 区 ) - $124,000 元 
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人 就 2017/18 年 度 后 才 落 成 的 楼 宇 ， 我 们 会 按 个 别 情况 考虑 
































% 。 本 计划 不 涵盖 机 高 三 层 或 以 下 的 机 宇 





3， 申 请 人 及 其 须 屁 交 的 文件 
令 ”实施 建筑 物 水 安全 计划 涉及 整 幢 楼 宇 的 内 部 供水 系统 ;需要 大 讶 业主 的 共 
同 努 力 。 申 请 人 须 为 楼 宇 的 业主 立案 法 团 (“ 法 围 , )、 业主 委 员 会 或 公务 
员 建 屋 合 作 社 ( 合作社, )。 
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9 ”没有 业主 立案 法 团 、 业 主 委员 会 或 合作 社 的 楼 于， 我们 会 按 个 别 情况 考虑 
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令 ”申请 人 须 提 交 以 下 三 份 文件 : 
























































1. 申请 表 
2. 业主 大 会 /合作 社 社 员 大 会 的 会 议 通 知 及 会 议 纪 录影 印 本 















































四 当中 包括 通过 申请 参加 “水 安全 计划 资助 计划 ; 及 
四 授权 相关 人 士 作为 申请 人 代表 ， 和 负责 签署 申请 表 及 处 理 一 切 与 
水 安全 计划 资助 计划 ,有关 之 事 宜 
3. 相关 的 主 册 证 书 及 章程 合作社) 影印本 



























































































































































旬 “ 中 请 会 以 每 幢 楼 宇 为 单位 ,申请 人 可 选择 就 同一 屋 苑 内 多 於 一 峡 楼 宇 第 交 


巾 色 人 兰 老 
是 旺 申请 


















































4， 申 请 计划 流程 
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批准 通知 书 》 
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制定 建筑 物 水 安全 计划 包 操 


6 有 皆 请 


可 承诺 书 及 大 庆 优 质 供水 认 司 








合资 格 人 士 久 





申请 人 在 授 交 水 安全 计划 资助 计划 申请 后 ， 如 合 催 格 ， 会 
































计划 一 食 水 ( 管 

















里 系统 















































水 安全 风险 评估 。 在 实施 建筑 








水 安全 和 常规 检查 清单 ， 




















认可 计划 











如 须 进 行 锥 修 工 程 及 /或 水 质 测 试 以 控制 水 安全 风险 ， 楼 宇 # 











食 水 《管理 

















物 水 安 


安全 计划 和 合 ， 静 
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大全 


父 币 一 











钨 发 《原则 上 
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宇内 部 供水 系统 进行 
个 月 已 实施 的 
予 本 署 ， 以 供 本 署 审核 及 发 出 大厦 优质 供水 
系统 ) ,证书 























了 按 程 














成 相关 工程 及 /或 测试 项 目 合 ， 实 施 建 筑 物 水 安全 计划 
































波 宇 实施 建筑 物 水 安全 计划 后， 按照 计划 要 求 难 行 的 资助 项 目 包 括 : 
































基 保 发 〈 包 括 清 
































量 ”指定 人 员 进 行内 部 供水 系统 定 
四 ”聘请 合资 格 人 士 进行 每 重 
四 ”聘请 独立 人 士 进行 每 两 


5， 资 助 涵 著 的 范 图 及 资助 金额 
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hb4 





制定 建筑 物 水 安全 计划 ， 包 提 
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FE 一 次 的 特定 检查 ; 及 





二 





里 邮 水 箱 ) 








一 次 审核 计划 的 实施 ， 以 及 检视 计划 














5 聘请 合资 格 人 十 为 




















行 水 安全 风险 评估 ， 上 〖 







































































在 实施 建筑 物 水 安全 计划 的 首 两 输 


部 供水 系统 (包括 清理 洗 寻 水 箱 ) 








检查 ， 首 输 ( 首 两 和 

















上 限 为 10,.000 元 





























民 为 10,000 元 
基 问 ， 按 照 计 划 要 求 的 定期 保养 内 
' 以 及 聘请 合 次 格 人 士 进 行 的 特定 























在 实施 建筑 物 水 安全 计划 的 首 两 输 

















期 间 





， 聘请 独立 














记 ) 的 资助 上 限 为 32.500 元 ， 而 次 轮 ( 其 后 两 年 ) 的 资助 








人 十 进行 按照 计划 


的 要 求 进 行 审核 计划 的 实施 ， 以 及 检视 计划 ， 首 输 〈 首 两 年 ) 的 资助 















































上 限 为 每 幢 楼 宇 $9,000 元 ， 而 次 输 〈 其 后 两 年 ) 的 资 








2,500 元 


一 般 而 言 ， 资助 计划 下 的 每 收受 资助 楼 3 














助 上 限 为 每 幢 楼 宇 





























可 多 资助 





额 为 60,000 元 

















6， 资 助 涵 著 的 范 图 及 资助 金额 


hb4 








估计 有 少 部 分 受 资助 机 
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门 柯 


序 完 


宇内 部 供水 系统 进 


lm 


就 内 部 供水 系统 的 一 部 分 进行 维修 工程 





























及 二 或 水 质 测 试 , 因此 该 楼 宇 将 另外 儿 得 额外 资助， 在 水 安全 风险 评估 
时 所 建议 的 维修 工程 及 了 或 水 质 测 ， 上 限 般 250,000 元 。 只 要 多 资 助 的 
项 目 不 超过 所 设 上 限 ， 申 请 人 可 获 有 了 关 项 目的 全 颌 资助 





































































































令 ”申请 人 最 多 可 猿 累 积 发 放 的 分 障 段 资助 为 所 批准 建议 准 行 项 目的 资助 
纺 金 额 的 八成 ;至於 铬 下 的 两 成 扶助， 申请 人 须 於 完成 建议 人 进行 项 日 合 
才 可 申请 发 放 资 助 







































































令 ”申请 人 在 完成 水 安全 计划 资助 计划 下 的 有 关 资 助 项 目 人 后 ， 可 族 交 已 填 
妥 的 索 蒜 表格 及 所 需 证 明文 件 问 本 署 申请 发 放 资 助 。 本 署 在 收 到 索 款 
表格 及 完成 核实 相关 项 目的 证 明文 件 和 后 ， 便 向 申请 人 发 放 资 助 。 











































































































% ”如 申请 人 就 同一 维修 工程 项 目 已 收取 其 他 计划 的 资助 或 津贴 ， 例 如 : 
"楼宇 更 新 大 行动 20 [公用 地 方 维修 资助 ， 等 ， 本 署 不 会 在 本 计划 
中 再 就 该 项 工程 发 放 资助 
























































， 申 请 方法 














人 ”本 计划 开始 接受 申请 日 期 : 2020 年 7 月 13 日 


















































久 ”申请 人 可 透 过 网 上 填报 、 邮 寄 或 对 身 泌 交 申请 表格 肥 相 关 文 件 






























































令 ”如 果 收 件 日 期 相同 的 申请 会 以 抽 锥 方式 排序 



























































人 ”如 下 交 的 申请 表 或 所 需 文 件 有 焉 漏 ， 则 以 收 妥 申请 表 及 所 有 所 需 文件 


























4 。 索取 申请 表 及 申请 须知 
四 “水务 署 网 页 下 载 
加 ”各 水 务 团 客 户 诸 询 中 心 
加 ”各 区 民政 请 询 中 心 及 市 区 重建 局 位 认 大 角 阻 福全 街 的 "市 建 一 站 通 
及 位 於 长 沙 湾 的 楼 宇 复 修 部 兴 事 处 








































































































水 安全 计划 资助 计划 ,简介 大 致 如 此 ， 谢 谢 








